Manuel d’Extraction d’lboga 


Compile 2009 par le Dr Chris Jenks 
Contacter: Chris [shift-2] Jenks [periode] nous 


Je voudrais remercier le Dr Anwar Jeewa, Abdul Gani et Ismail 
Tayob pour avoir pris soin de moi pendant ce travail en Afrique 
du Sud. 



introduction 


En 2002, une procedure complete pour extraire et purifier les alcaloides de 
Tabemanthe iboga a ete publie, et peut etre telecharge a partir 
http://www.puzzlepiece.org/ibogaine/literature/ienks2002.pdf . Le document a ete 
destine au public profane, pour permettre aux personnes impliquees dans la fourniture 
de traitement de la dependance a traiter l'ecorce d’iboga dans une installation de basse 
technologie sans necessiter une formation importante. Depuis sa publication, il est 
devenu clair qu'il faut un passage par etapes, manuel de procedure detaillee pour 
expliquer comment effectivement mettre en place et exploiter les installations pour 
traiter 1’iboga. Ce manuel va tenter de decrire l'equipement, les produits chimiques et 
d'autres ressources, et les procedures necessaires pour une installation capable de traiter 
environ trois kilogrammes de racine d’iboga chaque jour. 


La determination de I'ampleur et de I'objectif du laboratoire 


Les questions a considerer avant de prendre des mesures sont les suivantes: 
Combien d’ibogaines devront etre generes chaque jour? Est-ce que l'installation repond 
aux besoins d'une clinique de traitement de la toxicomanie unique, ou lui foumira des 
produits pour d'autres organisations ainsi? La taille de l'equipement dans ce manuel, et 
les montants des produits chimiques, devra etre reduite en fonction de la reponse. Un 
autre examen precoce devrait etre quel degre de purification du melange d’alcaloides 
totaux d’iboga (TA) sera considere comme suffisant, car une plus grande purification 
necessite des ressources supplementaires et la main-d'ceuvre et peut reduire les 
rendements. 


Le choix d'un emplacement pour le laboratoire 

Mis a part le choix d'un pays ou l'isolement de l'ibogaine n’est pas un crime, le 
laboratoire devrait aussi ne pas offenser les personnes a proximite avec des vapeurs 
d'ammoniac ou les solvants couramment utilises dans la purification alcaloide. H faut 
s’assurer que la legitimite du laboratoire n’est pas remise en cause en raison de son 
utilisation de la basse technologie. Avoir le laboratoire a proximite d'une ferme d’iboga 
est particulierement pratique. 



Selection du materiel vegetal 

La teneur totale en alcaloide (TA) de la 
racine d’iboga peut varier de zero a quelques pour 
cent, et peut empecher la peine de tester un lot de 
racine d'iboga pour sa teneur en ibogaine avant de 
l'acheter. Une fagon de le faire serait d'extraire un 
echantillon pese de la racine et de traiter l'extrait 
au stade TA (Alcaloides Totaux), puis peser le 
montant obtenu. Cela permettra au moins 
d’assurer que la racine contient une sorte 
d’alcaloide, et qu'il y a une quantite utile de celui- 
ci. Pour confirmer que le TA est principalement 
ibogaine, La Chromatographie sur Couche Mince 
(CCM) est un outil utile. Pour preparer un 
chromatogramme sur couche mince, une pincee de 
poudre de racine ou d'ecorce ou de poudre TA est 
agite avec environ un millilitre d'un solvant tel que 
l'acetate d'ethyle. Un echantillon de la solution est 
appliquee en utilisant une fine (<1 mm) capillaire 
en verre a une extremite d'un 2 cm par 8 cm 
morceau de gel de silice en feuille CCM, et la 
feuille est placee dans une bouteille scellee avec 
un peu de solvant, tel que l'acetate d'ethyle, en bas, 
a l'endroit de l'echantillon a l'extremite inferieure. 

Une fois que le solvant a atteint le sommet de la 
feuille, la feuille est enlevee, sechee, et les 
composants de ce fait 

visible en exposant la feuille a la vapeur d'iode ou de courte longueur d'onde (254 nm) de 
lumiere ultraviolette si la feuille presente un indicateur fluorescent. Par ce moyen, 
l'ibogaine peut etre distingue des autres alcaloides de Tiboga et sa concentration relative 
estimee. Le developpement d'une plaque de CCM ayant plus d'un echantillon applique - 
l'une des racines inconnue, l'une des ibogaine connu, et l'un des deux echantillons 
combines - donne une confirmation forte pour savoir si l'ibogaine est present dans un 
echantillon. Si la plaque CCM est exposee a la vapeur d'ammoniac, elle peut causer ce 
qui peut etre le cas pour la CCM montre les taches apparaissent beaucoup plus elevee 
que,. Si l'acetate d'ethyle apporte les taches trop elevees sur la plaque pour les separer 
efficacement, essayez d'ajouter un peu d'ether de petrole a l'acetate d'ethyle dans la 
chambre de developpement. Le point ibogaline sur la CCM (image) se distingue par la 
couleur rose il tourne a mesure que l'iode s'evapore, mais ibogaline n’est pas present dans 
tous les lots de racine de l'iboga. 

Si le choix entre la racine ou de l'ecorce de racine devient disponible, considerons 
que cette racine contient environ un tiers d’ecorce, et que seule l'ecorce contient les 
alcaloides. Autre que d'avoir environ un tiers du contenu alcaloide, le seul inconvenient de 
l'achat de la racine entiere (a moins 




de 1/3 du prix) est qu'il n'y a plus de volume a traiter dans l'etape d'extraction. Dans le cas 
contraire, la racine entiere est une bonne affaire parce que le processus laborieux de 
decapage de l'ecorce est evite. Si vous n'avez pas acces a un moulin, alors la poudre de 
racine ou de l'ecorce sont ce que vous voulez obtenir. 

II semble logique que, depuis que la Tabemanthe iboga est a croissance lente, on 
ne la trouve que dans quelques pays africains, et fait l'objet d’une forte augmentation de 
la demande, que sa survie en tant qu'espece sera bientot menacee. II semble egalement 
peu probable que ceux qui ont recolte la plante, ce qui necessite de la tuer, ont depense 
l'effort supplemental pour planter le remplacement. Si vous etes preoccupe par la 
viabilite d'inclure ibogai'ne dans le cadre de votre arsenal de traitement de la toxicomanie, 
vous pouvez aider a assurer la survie de T. iboga par replantation, l'agriculture ou le 
developpement d'une culture des cellules d'ecorce de racine. Dans l'avenir, j'espere que le 
besoin dans le monde entier pour l'ibogai'ne peut etre satisfait par les especes Voacanga 
plus predominates de fa§on durable. S'il vous plait me contacter si vous avez des 
informations sur Voacanga qui pourraient contribuer a cet effort. 


Amenagement du laboratoire 


Le laboratoire decrit dans ce manuel necessitera la ventilation, l'alimentation 
electrique et une alimentation d'eau froide. Les etageres et tables sont necessaires comme 
dans tout laboratoire, ainsi que des chevilles pour la verrerie de sechage, des barres 
metalliques verticales pour le serrage et l'equipement (si necessaire) une presse ou une 
centrifugeuse pour separer l'extrait a base d'eau de la pate de racine. Une station pour 
alcaloide de sechage peut consister en un deshydrateur alimentaire commercial ou 
equivalent de fortune. 


Equipement necessaire 

L'equipement et les produits 
chimiques necessaires dependront du 
degre de raffinement que les alcaloides 
iboga recevront. L'equipement le plus 
simple pour l'etape d'extraction se 
compose de seaux en plastique, taies 
d'oreiller, entonnoirs, filtres a cafe et 
appareils de mesure. Les taies d'oreiller 
doivent etre de taille standard, en coton 
blanc. Les seaux doivent contenir au 
moins 20 litres et, idealement, devrait 
fournir un ajustement serre lorsque 
double d’une taie d’oreiller. 

Les entonnoirs en plastique doivent avoir un diametre d'au moins 32 centimetres et, de 
preference reposer de fafon stable sur le dessus des godets, et les filtres a cafe doivent 
chevaucher les entonnoirs de plusieurs centimetres. Un laboratoire debutant devrait etre en 













mesure d'utiliser vingt seaux, dix entonnoirs et quatre taies d’oreiller. L'equipement de 
mesure necessaire comprendra des echelles et des conteneurs de mesure volumetrique. II faut 
une echelle d'une capacite d'au moins deux kilogrammes pour mesurer la poudre de racine ou 
de l'ecorce, mais la precision peut etre aussi faible que dix grammes. Une cuisine ou une 
echelle postale est suffisante et economique. Pour mesurer la TA et, plus tard, le chlorhydrate 
d'alcaloide totale purifie (PTA HC1), une echelle plus sensible, avec une precision d'environ 
dix milligrammes et une capacite d'au moins 300 grammes, est important pour la tenue des 
dossiers precis. Si le cout est une preoccupation majeure, une echelle sensible, de faible 
capacite (50-100 g) peuvent etre associes a une moins sensible, a l'echelle de capacite 
intermediate. Pour mesurer les volumes de vinaigre, de l'eau et de l'ammoniac, bien que des 
tasses ou des bechers de mesure vont faire, l'equipement optimal serait cylindres gradues. 
Pour la premiere etape, les capacites de 100 millilitres et un litre sont pratiques. La mesure 
des volumes d'eau est bien faite avec quatre litres erlenmeyers, dont il est pratique d'avoir 
quatre pour cette etape et la suivante. Une fois que l'alcaloide a ete filtre, le sechage est une 
operation majeure. L'equipement ideal pour le sechage d’ alcaloide est un grand 
(commercial) deshydrateur alimentaire. Dans le cas contraire, un reseau de grilles 
horizontales, avec un ventilateur soufflant chauffee horizontalement sur eux, doit accomplir 
la meme chose. Pour cette etape, des serviettes en coton blanc, une douzaine, seront 
necessaires pour absorber l'eau de la TA humide. Un moulin a cafe robuste et de grande taille 
(25 cm) tamiseur sont necessaires pour poudrage la TA. 

Pour la seconde etape, la preparation du PTA HC1, environ quatre plus petites (20 cm 
de largeur) sont necessaires entonnoirs en plastique etroites tige. filtrage rapide (grade 1) 
papier filtre de laboratoire de la bonne taille (environ 30 cm de diametre) devrait etre 
disponible pour ces entonnoirs. Une cuillere en acier inoxydable a long manche doit etre 
dedie a la TA sous agitation pendant cette extraction. Le ballon de quatre litres utilise dans 
cette etape devrait etre equipe d'un grand (8 cm) barreau d'agitation magnetique et d'un 
agitateur magnetique sera necessaire, et aussi d'un barreau d'agitation magnetique retriever. 
L'agitateur magnetique doit avoir de preference une plaque chauffante integree, et il est utile 
de disposer d'une plaque chauffante separee aussi. Un compte-gouttes en matiere plastique 
calibre est commode a cette etape pour aj outer de l'acide chlorhydrique, et aussi d'un cylindre 
gradue de 25 ml. A ce stade, l'acces a un refrigerateur ameliorer les rendements de HC1 PTA. 
Un compartiment congelateur sera utile de continuer sur la recristallisation. Une partie de 
cette etape comprend l'elimination du solvant, pour lequel la distillation (au lieu 
d'evaporation) est fortement recommandee. L'equipement pour la distillation comprend la 
plaque chauffante precitee, avec un appareil de distillation qui comporte (idealement) joints 
en verre rode. Un exemple d'une liste de pieces pour un tel appareil serait deux ballons ronds 
a fond plat avec des joints de verre de base conique standard, un adaptateur de distillation, 
d'un condenseur Ouest, un adaptateur de vide et d'un thermometre qui correspond a 
l'adaptateur de distillation. Les flacons doivent avoir chacun une capacite de deux litres 
chacun. pinces Keck doivent etre utilises pour securiser les joints, tandis que des pinces a 
trois doigts fixer l'appareil aux barres verticales montees a cet effet. Une bonbonne vingt 
litres doit etre reserve pour stocker le solvant recycle. Apres la distillation, un plat plat de 
cuisson en verre, d'environ 30 cm par 50 cm, est necessaire pour terminer l'evaporation du 
solvant. Environ quatre flacons Erlenmeyer d'un litre sont utiles pour la precipitation des 
alcaloi'des residuels (RA) recuperes dans ce processus. 



Pour l'etape de recristallisation, le seul equipement supplemental necessaire sont un 
ensemble de petits flacons, en fonction de l'echelle souhaitee. Un ensemble de quatre fioles 
d'Erlenmeyer de 250 millilitres, et aussi d'adaptation (3 cm) des barres d'agitation 
magnetiques fournira un bon depart. 


Produits chimiques necessaires 


Pour l'extraction, les seuls produits chimiques necessaires sont l'acide acetique et 
de l'ammoniac. Bien que d'autres acides peuvent se substituer a l'acide acetique dans le 
vinaigre, le vinaigre blanc (distillee) a ete suffisamment disponible que d'autres acides ne 
sont pas necessaires, et la securite et l'evaporation complete de vinaigre sont des 
avantages. Bien que l'acide acetique glacial pourrait etre dilue pour donner le meme 
resultat, la seule justification de le faire est de savoir si elle peut etre obtenu a moindre 
cout que le vinaigre. De meme, l'ammoniac domestique ordinaire de 5% peut etre utilise 
au lieu d'ammoniac concentre aussi longtemps que la dilution est comptabilisee, mais 
l'ammoniac concentre a tendance a etre moins cher si elle est disponible. Si 
l'ammoniaque domestique est utilise, il doit etre tout a fait clair et ne pas produire de 
mousse. Bien que d'autres bases telles que le carbonate de sodium peuvent se substituer a 
l'ammoniac, la capacite a evaporer completement l'ammoniac est un avantage, si les 
fumees sont un inconvenient. Pour traiter chaque kilogramme de racine, 1,5 litres de 
vinaigre (a 5% d'acidite) ou 75 ml d'acide acetique glacial sont necessaires, en meme 
temps que 180 ml de concentre (25-30%) ou 1080 ml de menage (5%) ou 540 millilitres 
de nettoyage et d'entretien (10%) de l'ammoniac. 

En outre, pour la preparation de HC1 PTA, l'acide chlorhydrique concentre sera 
necessaire. La somme exacte est impossible de predire a partir de la quantite de la racine, 
mais il sera d'environ 5 a 15 millilitres par kilogramme de racine ou de l'ecorce. Cette 
etape necessite egalement environ 500 a 1500 millilitres d'acetone par kilogramme de 
racine ou de l'ecorce. 

Pour la recristallisation, 95% d'alcool ethylique sera egalement necessaire. 


Contour d'extraction et de purification iboga'me 


Les procedures proposees dans ce manuel pour extraire la racine iboga et affinent 
la TA et HC1 PTA sont basees sur les procedures publiees en 2002, mais ils seront 
examines de fafon plus approfondie. L'ecorce de racine ou de la racine en poudre est 
extrait avec du vinaigre, de la temperature ambiante ou l'acide acetique dilue, on filtre sur 
toile de coton et les alcaloi'des (TA) sont precipites par addition d'une solution 
d'ammoniaque. Le TA precipite est filtre a travers un filtre a cafe et on le seche dans un 
courant d'air chaud. Une fois seche, le TA est sous forme de poudre dans un moulin a 
cafe, tamisee, et on l'extrait avec de l'acetone. L'acetone filtree est traitee avec de l'acide 
chlorhydrique concentre pour precipiter HC1 PTA, qui est separe par filtration. La 
solution d'acetone, contenant encore des alcaloi'des iboga, on distille a un faible volume, 
on l'evapore dans un courant d'air, dissous dans de l'eau, filtree et rendue basique avec de 
l'ammoniaque. Le RA qui precipite est filtre et seche. Enfin, si l'ibogaine pur est desire, le 
HC1 PTA peut etre recristallise dans de l'alcool ethylique. 



Racine iboga Extraction 


L’etape la plus forte en intensite 
de main-d'oeuvre est l'extraction de la 
racine de l'iboga. Extraire la racine 
signifie essentiellement l’agiter de temps 
en temps avec du vinaigre dilue et filtrer 
a travers un tissu. L'etape commence par 
la mesure d'une quantite prevue de racine 
ou de poudre d'ecorce de racine et de la 
verser dans un seau en plastique. Si 
l'extraction se fait manuellement alors 
une echelle d'un ou deux kilogrammes 
est pratique, avec un seau d'environ 20 
litres. 




Pour chaque kilogramme de 
racine ou de poudre d'ecorce de racine, 
cinq litres de solution d'acide acetique a 
0,5% doivent etre utilises. C'est 
commodement realise par dilution d'un demi-litre de vinaigre distille commun 
contenant de l'acide acetique a 5% avec 4,5 litres d'eau. L'extraction doit etre effectuee 
a temperature ambiante, car le chauffage n'ameliore pas le rendement final et altere 
considerablement le filtrage. Apres le vinaigre et l’eau sont 
ajoutee a la poudre, le 
melange est suffisamment 
agite pour bien mouiller 
la poudre. Pour la 
prochaine heure, le 
melange doit etre agite 
toutes les quinze minutes. 

A la fin de l'heure, on 
verse le melange dans un 
seau qui a ete doublee 
d'une taie d'oreiller et la 
taie d'oreiller est souleve 
et tordu et presse possible 
d'expulser le maximum de 
liquide. Ce mieux est 
accompli par un ou 

deux personnes, et tatonnements ont trouve la methode la plus simple d'etre a appuyer 
sur la taie d'oreiller tordu contre le fond du seau jusqu'a ce que l'exces de liquide et de 
gaz ont ete expulses, et ensuite (apres resserrage) pour tordre les coins inferieurs de la 
taie d'oreiller dans des directions opposees. Une fois que tout le liquide possible a ete 
expulse, la pate est retourne dans la cuve d'origine. 










La fa£on la plus efficace trouvee 
pour epuiser les alcaloides de la racine 
est d'utiliser l'extrait de la racine 
precedemment extrait pour extraire 
nouvelle racine. La fa£on dont cela 
semble en pratique est qu'il ya une 
rangee de seaux, soigneusement 
entretenu dans l’ordre de la plupart des 
racines extraites aux plus fraiches. 

Apres le seau de racine fraiche 

(A) est extrait et l'extrait mis de cote, il 
est a nouveau extrait et l'extrait utilise 
pour extraire un seau de racine fraiche 

(B) . Alors que le seau B est assis, le 
vinaigre dilue frais est ajoute au seau A. 
Une fois que B est pret, cet extrait est 
mis de cote pour precipiter alcaloi’des 
de, et le godet A est filtre et l'extrait mis 
dans le seau B. seau A est recharge avec 
du vinaigre dilue , et apres une heure un 
seau C avec racine fraiche obtient 
l'extrait filtre de B et B obtenir l'extrait 
de a, aui obtient du vinaigre dilue frais. 


a ete extrait neuf fois, date a laquelle il y 
a environ 1 / 512e de l'alcaloide d'origine 
- assez peu pour justifier le rejet de la 
racine. Le vinaigre frais va maintenant au 
seau B, qui obtient jete apres sa neuvieme 
extraction, done il ne devrait etre jusqu'a 
neuf seaux necessaires pour extraire la 
racine. Les seaux ne doivent pas etre 
laisses pour plus de quelques jours sans 
etre extrait ou une contamination 
bacterienne peut mettre. Une fois que 
toute la racine fraiche a ete extraite, la 
serie de godets peuvent continuer a traiter 
jusqu'a ce que toute la racine a ete extraite 
neuf fois. 


J J_ 




Ce processus se repete dans le meme 
motif jusqu'a ce que la racine de godet 
A 
















Precipitation des AlcaloTdes totaux 


Apres avoir ete pressee a partir du 
seau de racine le plus frais, chaque extrait 
doit etre rendu basique avec de 
l'ammoniac a raison de 60 ml de 25 a 30% 
d'ammoniac, ou 360 mL de 5% 
d'ammoniac, pour chaque kilogramme de 
racine. Cela devrait correspondre a 60 mL 
de 25 a 30% d'ammoniac pour chaque 500 
ml de 5% de vinaigre de force utilise pour 
l'extraction. Apres avoir ajoute 
l'ammoniac l'extrait doit etre agite. Un 
gris laiteuse brun devrait apparaitre. II ne 
fait pas de mal a aj outer un exces 
d'ammoniac, mais l'ammoniac 
insuffisante permettra une partie de la TA 
de rester en solution. Lorsque la quantite 
d'ammoniac est suffisante, le pH doit etre 
d'au moins 9 et en ajoutant de l'ammoniac 
a la solution filtree devrait entrainer 
aucune precipitation. Ce melange doit etre 
filtre a travers un filtre a cafe. II peut etre 
necessaire d'utiliser un filtre different 
pour chaque kilogramme de racine pour 
terminer la filtration dans un jour ou deux, 
selon la quantite d’alcaloide 
a la racine. La filtration peut etre globalement plus rapide si le melange est laisse decanter 
et le liquide plus clair sur le dessus est passe a travers le filtre a cafe en premier. Apres 
tout le liquide a ete filtre et l'entonnoir a draine, l'entonnoir doit etre rempli une fois avec 
de l'eau pour rincer l'alcaloi'de. 



Le sechage et le poudrage TA 


Apres la TA a ete rince et draine, 
il doit etre soigneusement transferee sur 
une serviette pliee pour drainer et place 
en face d'un ventilateur chauffant. On ne 
sait pas si le TA reste stable si elles sont 
sechees au-dessus de 50°C. Le TA doit 
etre etendue avec un couteau pour 
remplir la zone de sechage disponible a 
une profondeur meme. Comme le solide 
desseche, il deviendra brun fonce et 
ratatiner. Apres le 







surface a obscurci et des pieces se sont 
effondrees, les retourner et de briser les 
gros morceaux pour accelerer le sechage. 
Une fois que le solide semble sec, broyer 
une poudre dans un moulin a cafe et 
passer au crible, et etaler le solide secher 
davantage. Le solide est sec quand il perd 
peu de poids (par exemple, moins de trois 
grammes par kilogramme de alcaloi'de par 
jour) lors de pesages successifs. Les 
papiers utilises pour filtrer l'assistance 
technique peuvent etre ajoutes dans le 
seau de la plus fraiche racine pour 
recuperer l'alcaloide sur eux. 

Une composition estimee de la LI 
est qu'il est pres de la moitie insolubles biologiquement inertes, peut-etre 35% et 15% 
ibogaine autres 

alcaloides similaires tels que ibogaline 
et ibogamine, qui, a partir des etudes 
animales et des rapports anecdotiques 
ont des effets similaires a ceux de 
l'ibogaine. Cette poudre TA peut etre 
approprie pour le traitement de la 
toxicomanie. II a ete question de savoir 
s'il y a des effets attribuables a la TA 
qui ne sont pas presents dans le HC1 
PTA ou ibogaine pur. L'avantage 
d'utiliser TA pour le traitement est qu'il 
contient pratiquement tous les ibogaine 
et pf alcaloides similaires a la racine, 
done tres peu de perte. 










Preparation de HCI PTA 



Pour purifier la TA, une partie 
est placee dans une ampoule (diametre 
20 cm) equipe d'un papier filtre de 
laboratoire. L'entonnoir est place sur un 
ballon de Erlenmeyer de taille 
appropriee (par exemple, un ballon de 
quatre litres pour un lot de 100 g) 
contenant un barreau d'agitation 
magnetique. Acetone 
(15 millilitres par gramme de TA) est 
ajoute a l'entonnoir par portions tandis 
que le TA est agite avec elle pour 
lessiver tout le soluble alcaloide. 

Agitation doit etre fait avec soin pour 
eviter la rupture du papier filtre. Comme 
la solution d'acetone de alcaloide passe a 
travers le filtre, l'acetone frais est ajoute 
a l'entonnoir jusqu'a ce que tous ont ete 
ajoutees. Une fois que tout l'acetone a ete 
ajoutee, l'agitation est lancee et l'acide 
chlorhydrique (une pour chaque millilitre 
six grammes de TA) est ajoute par petites 
portions, lentement, 

jusqu'a ce que la precipitation du solide commence. Apres tout l'acide chlorhydrique a ete 
ajoute, la 



ballon est place dans le refrigerateur 
pendant la nuit. Le HCI PTA solide est ensuite 
filtre a travers un filtre de 20 cm avec une pre¬ 
papier pese et le solide jaune fonce est 
mis a secher. Apres avoir retire le solide, 
les deux papiers filtres (de la TA et le 
PTA HCI) peut etre ajoute dans le seau 
contenant la plus fraiche racine pour recuperer 
la 

alcaloides sur eux. 































Recuperation des alcaloides residuels (RA) 


Le filtrat d'acetone a partir de la 
preparation de PTA HC1 contient encore 
une quantite importante de l'ibogaine et 
des alcaloides similaires qui peuvent etre 
recuperes. Pour recuperer ces alcaloides, 
l'acetone doit etre distille et la plupart du 
temps le reste evapore, de preference a 
l'exterieur. Si la distillation est 
indisponible, il est possible d'evaporer 
tout l'acetone, donne une bonne brise et 
assez de temps. Le processus doit etre 
effectue en l'absence de lumiere vive et 
le residu ne doit pas etre autorise a 
s'asseoir une fois qu'il ne sent plus 
d'acetone. Le residu fonce, sirupeux est 
dissous dans de l'eau (environ 10 ml 
d'eau pour chaque 

gramme de TA utilise pour faire HC1 PTA) et filtre a travers un papier filtre de laboratoire. le 

solution filtree est ensuite rendue basique 
avec 

l'ammoniac (environ un millilitre de 30% ou 
six millilitres de 5 % pour chaque gramme de 
TA 

utilise), melange a fond, et filtre 
a travers un papier filtre de laboratoire. La 
lumiere 

solide jaune seche en morceaux calcaires 
legers 

qui peut etre stocke indefiniment. Bien que 
la RA a proportionnellement moins ibogaine 
de meme la partie soluble de l'AT, il est 
probable qu'une procedure sera jugee 
separer l'ibogaine et la rendre 

V 

adapte pour le traitement de la toxicomanie. A 
jeter ce materiau ibogaine riche serait 
etre comme jeter l'argent recupere 
d'une mine d'or, en plus d'etre un crime contre la nature! Les papiers filtres peuvent etre mis 
en 

le seau avec la plus fraiche racine pour recuperer alcaloide qu'il contient. 






Une purification supplemental ibogaine 


Permettez-moi de souligner encore une fois que le HC1 PTA semble foumir un 
traitement pour la dependance tout aussi adequatement que le meme poids de HC1 pur de 
l'ibogai'ne. Les autres alcaloides presents peuvent etre consideres comme analogue a la 
theobromine qui est present dans le cafe, ainsi que sa cafeine analogique mieux connu. 
Tout comme les gens en general ne se soucient pas de « contamination » de la 
theobromine, et envisager de prendre de la cafeine pure pour etre inutile de recevoir la 
prestation du cafe, le raffinement excessif de l'ibogai'ne ne contribuera un pourcentage de 
purete - mais probablement rien d'autre. D'autre part, bien que PTA HC1 peut etre purifie 
sans perte de ibogaine par chromatographie couteuse, dans le cas de recristallisation du 
HC1 PTA se separe en fractions de plus et moins pur ibogaine, qui doivent tous etre 
ensuite traitees. 

La purification developpe jusqu'a present pour ribogaine utilise la recristallisation 
du HC1 PTA 95-100% d'alcool ethylique. La procedure peut etre simple. Placez dix 
grammes de HC1 PTA dans un Erlenmeyer, le long d'une barre d'agitation magnetique si 
elle est disponible, et ajouter environ 100 millilitres d'ethanol. Chauffer le ballon a 
mijoter sur un endroit chaud electrique, en utilisant l'agitateur magnetique si elle est 
disponible ou tourbillonnant a la main pour maintenir le HC1 PTA en mouvement. Une 
fois mijoter, ajouter de l'alcool ethylique, par petites portions, sous agitation ou 
tournoiement et l'attente de 30 secondes entre les additions, jusqu'a ce que tous les solides 
se dissout. Environ 200 millilitres d'alcool ethylique devraient etre necessaires au total. Si 
de toute evidence matiere etrangere est presente ou solide qui est clairement pas 
dissoudre plus loin, malgre 
addition de solvant, la solution chaude peut etre 
filtree afin de maintenir le solide etranger d'etre 
present avec les cristaux. Pour reduire au minimum 
la precipitation de solide au cours de la filtration, il 
est preferable d'utiliser un petit entonnoir qui est 
chauffe par mijotage une petite quantite d'alcool 
ethylique dans le flacon de reception et permettant a 
la vapeur pour chauffer l'entonnoir. Bien que le 
papier-filtre peut etre utilise dans la filtration, la 
precipitation peut etre reduite en bourrant un petit 
tampon de coton dans le col de l'entonnoir a la place. 

La solution brune limpide est ensuite couvert et 
laisse refroidir le plus lentement possible. Quelques 
minuscules cristaux de HC1 ibogaine purifiee 
peuvent etre ajoutes si elle est disponible pour ini tier 
la cristallisation. Une fois que le flacon est assis a la 
temperature ambiante pendant quelques heures, il 
peut etre place dans le refrigerateur, et quelques 
heures plus tard demenage a la 

congelateur. Le lendemain, le liquide (liqueur mere) est decante les cristaux, qui doit etre 
colie au fond du flacon. Environ la moitie du poids du HC1 PTA est perdue dans cette 
premiere recristallisation. En repetant cette procedure sur la premiere recolte de cristaux 
donnera environ 3,6 grammes de HC1 ibogaine la plupart du temps pur des 10 grammes de 









HC1PTA. La liqueur-mere peut etre stocke dans le congelateur et on fait bouillir jusqu'a 
la moitie du volume au moment opportun pour recevoir d'autres cristaux lorsqu'il est 
refroidi, qui peut etre ajoute a HC1 PTA pour de futures recristallisations. Les alcaloi'des 
laisses dans l'alcool ethylique peuvent et doivent etre recuperes a l'aide de la procedure 
de recouvrement RA ci-dessus. 


Manipulation des dechets 


Les papiers filtres utilises dans ce travail devrait se terminer tout dans les seaux 
de racine apres avoir ete extrait, de sorte que l'alcaloide qu'ils contiennent peut etre 
recupere. Apres avoir ete extrait neuf fois, les papiers de racines et de filtrage peuvent 
tous etre compostes. Les eaux usees a gauche apres la filtration de la TA contient de 
l'acide acetique et de l'ammoniac, et devrait faire un excellent engrais quand etaler 
uniformement sur une pelouse ou un jardin. L'acetone qui est distille dans la production 
de HC1 PTA contient des traces d'eau et d'acide chlorhydrique. II convient pour le 
lavage et eliminer l'eau de la verrerie. II peut egalement donner des resultats satisfaisants 
lors de leur reutilisation pour la production de HC1 PTA, mais si le rendement serait 
affecte n'a pas ete etudiee. Si l'acetone ne peut pas etre entierement utilise, il est 
relativement biodegradable a ces fins et aura un impact minimal si elle est rejetee dans 
l'environnement. La meme chose peut etre dite pour l'alcool ethylique utilise pour la 
recristallisation, mais etant donne que ce solvant doit rester pur quand distille a partir de 
la liqueur mere, il n'y a aucune raison de ne pas le reutiliser pour la recristallisation. Le 
TA qui a ete rince avec de l'acetone pour produire PTA peut egalement etre compostes. 


Ameliorations possibles 


Bien que le rendement ne soit pas amelioree en augmentant la quantite d'acide 
acetique utilise pour extraire la racine ou le temps passe a l'extraction, il n'a pas ete 
determine si le rendement serait affecte en utilisant moins d'une heure pour chaque 
extraction. La presence d'eau (de l'acide chlorhydrique concentre) dans l'acetone utilisee 
pour preparer PTA HC1 ne semble pas reduire le rendement de HC1 PTA, mais peut-etre 
un solvant moins polaire tel que l'ether diethylique augmenterait le rendement. Dans une 
experience pour recuperer alcaloi'des du filtrat TA, on extrait le filtrat de 10 kg d’ecorce 
de racine avec de l’ether de petrole. L'ether de petrole a ensuite ete extrait avec du 
vinaigre et le vinaigre a ete alcalinise avec de l'ammoniaque, ce qui donne 700 mg de 
alcaloide precipite - ne vaut pas l'effort. 



